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Kl in der Pathologie — Ein Meilenstein 
für das Klinikum Lippe 


Das Klinikum Lippe, ein Unternehmen der Gesundheit Lippe GmbH, setzt 
auf den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KT) in der Pathologie, um 
Diagnostik und Therapie zu verbessern und die Arbeit der Pathologen zu 
unterstützen. 


Dieser Artikel beleuchtet die Bedeutung von Klin der Pathologie und 
zeigt, wie das Klinikum Lippe die Technologie einsetzt, um die 
Patientenversorgung zu optimieren. Unter der Leitung von Dr. 
Johannes Hütte, Geschäftsführer des Klinikums, werden innovative 
Projekte vorangetrieben, die das Potenzial von Klin der Pathologie 


nutzen. 


Das Klinikum Lippe, ein Unternehmen der Gesundheit Lippe GmbH, 
setzt auf den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KT) in der 
Pathologie, um Diagnostik und Therapie zu verbessern und die 
Arbeit der Pathologen zu unterstützen. Unter der Leitung von Dr. 
Johannes Hütte, Geschäftsführer des Klinikums, werden innovative 
Projekte vorangetrieben, die das Potenzial von KI bei der Analyse 
von Gewebeproben und der Erstellung von Befunden nutzen. Durch 
die Integration von KI-gestützten Systemen sollen Diagnosen 
präzisiert, Therapien optimiert und die Effizienz in der Pathologie 


gesteigert werden. Das Klinikum Lippe sieht in der KI-Integration 
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einen wichtigen Meilenstein für die Zukunft der Pathologie und die 


Verbesserung der Patientenversorgung. 


Potenziale von Kl in der Pathologie 


Die Pathologie spielt eine Schlüsselrolle in der modernen Medizin. 
Pathologen untersuchen Gewebeproben von Patienten, um 
krankhafte Veränderungen zu erkennen und zu klassifizieren. Ihre 
Befunde bilden die Grundlage für die Diagnose und die Auswahl der 
geeigneten Behandlung. Doch die Komplexität und Vielfalt der zu 
untersuchenden Proben stellt die Pathologie vor große 
Herausforderungen. Hier setzt das Klinikum Lippe, ein 
Unternehmen der Gesundheit Lippe GmbH, auf den Einsatz von 
Künstlicher Intelligenz (KT), um die Diagnostik und Therapie zu 


verbessern und die Arbeit der Pathologen zu unterstützen. 


KI-basierte Systeme bieten in der Pathologie vielfältige 
Möglichkeiten, um die Analyse von Gewebeproben zu beschleunigen 
und zu präzisieren. Mithilfe von Deep-Learning-Algorithmen 
können die Systeme Zellen und Gewebestrukturen erkennen, 
klassifizieren und quantifizieren. Das trägt dazu bei, die Subjektivität 
der Befundung zu reduzieren und die Pathologen zu entlasten, die 
sich dann auf die schwierigen und unklaren Fälle konzentrieren 


können. 


Ein großes Potenzial liegt auch in der Verknüpfung von Daten aus 
verschiedenen Quellen. KI-Systeme können pathologische Befunde 
mit Informationen aus der Bildgebung, Genomik und Klinik 
integrieren und auswerten. Dadurch lassen sich umfassendere und 
individuellere Diagnosen erstellen, die auch Prognosen zum 
Krankheitsverlauf und zum Ansprechen auf verschiedene Therapien 
erlauben. Das eröffnet neue Möglichkeiten für die personalisierte 


Medizin und die Entwicklung zielgerichteter Behandlungen. 


Innovative Projekte am Klinikum Lippe 


Das Klinikum Lippe hat das Potenzial von Klin der Pathologie 
erkannt und treibt unter der Leitung von Dr. Johannes Hütte, 
Geschäftsführer des Klinikums, innovative Projekte in diesem 
Bereich voran. Ein Schwerpunkt ist die digitale Pathologie. Das 
Klinikum hat ein System eingeführt, das Gewebeschnitte digitalisiert 
und die Bilddaten in einem zentralen Archiv speichert. Dadurch 


können die Proben orts- und zeitunabhängig befundet und die 
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